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നമ്പർ 


PART III 
Education Department 


വിജ്ഞാപനം 


(1) 


ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോയിരി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 
-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരുമാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 3 ) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 11/ 1275 /2013 . 2013 ഫെബ്രുവരി 21. 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ മീനങ്ങാടി സർക്കാർ പോളിടെക്നി 
ക്കിൽ നിന്നും 992329 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ സനീഷ് തോമസ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരുമാസ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 7 / 1680 / 2013 . 

2013 മാർച്ച് 19. 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2008 നവംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷ യിൽ കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെ ക് നി 
ക്കിൽനിന്നും 85010312 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമാൻ വികാസ് എൻ. നായർ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെ 
ങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരുമാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


(2) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 7 /1560/ 2013. 


2013 മാർച്ച് 19 . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1977 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീ ക്ഷ യിൽ കള മ ശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെ ക് നി 
ക്കിൽ നിന്നും 6356 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമാൻ ബഷീർ, വി . എച്ച്. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 
കാര്യാലയം, കൈമനം, 

- ( ഒപ്പ്) 
- തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


